(ALARKO 





TOSHIBA SPLIT KLİMALAR iii 1 








<775, mini Tarih : 24.05.2022 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (RAS S E RI SI) 
ADANA-TEL : (322) 457 62 23 — 
NAMATE: o cawum ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ su Liste,20.05.2022 
a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR a a 


o. TEKNİK ÖZELLİKLER FİYATLAR (b) S 

URUN TIPI URETİM YERİ 
Kapasite (Btu/h) 

GN e OOOO OOOO Pesin O 


TOSHIBA DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR - (INVERTER SEIYA) 


10.07.031.2145 RAS-10J2KVG-TR (2.730 - 10.236) / (3.412 - 13.307) 
10.07.031.2146 RAS-13J2KVG-TR (3.412 - 12.284) / (3.753 - 15.355) 
TAYLAND 
10.07.031.2149 RAS-18J2KVG-TR (4.436 - 18.767) / (3.412 - 20.473) 
10.07.031.2148 RAS-24J2KVG-TR (5.459 - 24.567) / (5.459 - 27.638) 


TOSHIBA DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR - (INVERTER SHORAI EDGE) 


10.07.031.2151 RAS-10J2KVSG-TR (3.037 - 10.919) / (3.071 - 16.378) 
10.07.031.2152 RAS-13J2KVSG-TR (3.412 - 13.990) / (3.412 - 18.084) 
TAYLAND 
10.07.031.2154 RAS-18J2KVSG-TR (4.095 - 20.473) / (3.753 - 22.179) 
10.07.031.2155 RAS-22J2KVSG-TR (4.743 - 22.861) / (3.924 - 25.591) 


TOSHIBA DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR - (INVERTER HAORI) 


10.07.031.2220 RAS-10N4KVRG-TR (3.036 - 10.918) / (3.070 - 16.037) 
10.07.031.2221 RAS-13N4KVRG-TR (3.412 - 13.989) / (3.412 - 18.084) TAYLAND 
10.07.031.2222 RAS-16N4KVRG-TR (4.094 - 18.084) / (3.753 - 21.496) 


TOSHIBA DUVAR TİPİ SPLIT KLİMALAR - (INVERTER DAISEIKAI 8) 


10.07.031.2210 RAS-10G2KVP-TR (1.877 - 11.942) / (1.535 - 19.790) 
10.07.031.2211 RAS-13G2KVP-TR (2.150 - 13.989) / (2.218 - 21.496) TAYLAND 
10.07.031.2212 RAS-16G2KVP-TR (2.150 - 17.060) / (2.218 - 23.202) 


TOSHIBA KONSOL TİPİ SPLIT KLİMALAR (INVERTER) 


10.07.031.2124 RAS-B1OUFV-TR1 (3.753 - 10.577) / (3.412 - 16.378) 
10.07.031.2161 RAS-13J2FVG-TR (3.583 - 13.990) / (3.412 - 17.061) TAYLAND 
10.07.031.2162 RAS-18J2FVG-TR (4.095 - 19.108) / (4.436 - 21.496) 


AKSESUARLAR 


10.45.080.6778 RB-N105S-G TOSHIBA WIFI KIT 2.186 










































































TAYLAND 








10.45.080.6779 RB-N106S-G TOSHIBA WIFI KITI 2.288 


NOT 

1- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

2- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

3- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

4- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

5- Fiyatlara montaj işçiliği, 5 m bakır boru, kablo ve kaide dahildir. 5 m'den uzun montajlarda ilave her 1m bakır boru ve kablo bedeli; (1/4" — 3/8") 
bakır borularda 180,00 TL+KDV, (1/4" — 1/2") bakır borularda 200,00 TL+KDV, (1/4" — 5/8") bakır borularda 245,00 TL+KDV, (3/8" — 5/8") bakır 
borularda 280,00 TL+KDV olarak alıcıya aittir. Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri ile diğer inşaat ve dekorasyon 
işleri müşteriye aittir. 

6- Tüm modeller stoklara getirilmemektedir, teslim süresi için bayilerimizden bilgi alınmalıdır. 

7- RAS-BTOUFV-TR1 kodlu Konsol tipi ve tüm Daisekai 8 serisi inverter klimalar R410 A gaz ile, diğer inverter klimalar R32 gaz ile çalışmaktadır. 

8- İnverter klimalar için verilen kapasiteler minimum ve maksimum soğutmal/ısıtma kapasiteleridir. 

9- RB-N105S-G Wifi Kit 10-24.000 btu/h kapasite aralığındaki Shorai Edge ve 24.000 btu/h kapasiteli Seiya split klimalar ile, 

RB-N106S-G Wifi Kit 10-18.000 btu/h kapasite aralığındaki Seiya ve Konsol tipi klimalar ile kullanılmaktadır. 

10- Haori split klima ürünü ile birlikte koyu ve açık gri olmak üzere 2 adet kumaş kaplaması kutu içerisinden çıkmaktadır. 

11- Haori split klima fiyatlarımıza , bayilerimizde bulunan karteladan seçeceğiniz 1 adet kumaş kaplaması dahildir. İlave alınacak 

her bir kumaş KDV dahil 91,80 TL'dir. 


